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Depuis 1879, les Curiennais prévoyants ont remplacé la vieille chapelle par un monument 
dû au marbrier Lachenal de Chambéry. C'est le Révérend Bassat, curé de Curienne 
qui en a eu l'initiative, aidé de nombreux souscripteurs et des pères Chartreux 













Pour être vu de la val'ée, le bâtiment est construit presque au sommet 

de la montagne qui culmine au nord à 895m et il est fortement exposé 
aux intempéries. Aussi, les dégradations surviennent vite et son existence 
est jalonnée de réparations dont la dernière date de 1979. 





Depuis 1992, chaque soir, la chapelle semble suspendue 
en plein ciel sous le faisceau des projecteurs. - 
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